Władysław Marian 


BUDNICK] 


literat, dr nauk humanistycznych 


odznaczony Krzyzem Kawalerskim Orderu Odrodzenia 

Polski oraz wieloma odznaczeniami i wyroznieniami, 

Odznaką ,,Zastuzony Działacz Kultury”, laureat na- 
grody miasta Krakowa 


zmarł dnia 12 czerwca 1983 r. we Wrocławiu. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE odbędzie się w czwar- 

tek dnia 16 bm. o godzinie 12.00 w kaplicy cmentarza 

Rakowickiego w Krakowie, po czym nastąpi złożenie 
Zmarłego w grobowcu rodzinnym. 


MSZA ŚW. za Jego duszę odprawiona również zosta- 
nie w piątek dnia 17 bm. o godz. 8.30 w Kolegiacie 
św. Anny przy ołtarzu głównym. 

Pozostali w głębokiej żałobie i smutku: 


SIOSTRY I RODZINA 


Uprasza się o nieskładanie kondolencji. 


